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1. Anatomie de I'appareil genital feminin (figure 1: voir 
diapositive) 

1. 1. Ovaires (figure 2) 

Les ovaires se situent dans la cavite pelvienne, Tun a droi+e, I'autre a gauche. 
L'ovaire mesure 1 cm de largeur sur 3 cm de longueur. II est partiellement 
recouvert par le pavilion de I'oviducte (trompe de Fallope). 

Une coupe de l'ovaire offre a decrire de I'exterieur vers I'interieur : 

• I'albuginee : c'est un tissu conjonc+if qui enveloppe l'ovaire ; 

• lepithelium germinatif : c'est a partir de cet epithelium que derivent les 
cellules folliculaires qui entourent les follicules primordiaux ; 

• le cortex ovarien : il occupe la partie peripherique de l'ovaire, on y trouve 
les differents stades de la folliculogenese ; et 

• la medulla : elle constitue la partie centrale de l'ovaire. Elle est composee 
de tissu conjonctif lache, riche en vaisseaux sanguins, lymphatiques ainsi 
que des nerfs (figure 2). 



Figure 2. Structure de l'ovaire 
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1.2. Trompes de Fallope (oviductes = trompes uterines) 

Elies mesurent de 10 a 14 cm de longueur. Elies relient les ovaires qu'elles 
coiffent a I'uterus. La lumiere des trompes de Fallope est tapissee par un 
epithelium de revetement, dont la forme est fonction du cycle menstruel. 

1.3. Uterus 

II se presente sous forme d'une poire aplatie a I'avant et a I'arriere. II mesure de 
6 a 7 cm de longueur sur 4 cm de largeur. La paroi uterine offre a decrire de 
I'exterieur vers I'interieur : 

• la sereuse : c'est une adventice ou du peritoine selon I'endroit 
considere ; 

• le myometre : c'est une couche musculaire h'sse et epaisse: et 

• I’endometre : c'est un tissu conjonctif decidual dont lepaisseur, la 
vascularisation et le rythme de secretion se modif ient pendant le cycle 
menstruel. 


1. 4. Col uterin 

II fait saillie a la partie haute du vagin. II renferme de nombreuses glandes qui 
secretent la glaire cervicale et d'autres secretions (pertes). La glaire cervicale 
selectionne et facilite le passage des spermatozo'ides du vagin vers la cavite 
uterine. 

1. 5. Vagin 

II constitue un conduit dans lequel s'effectuent la copulation et le depot du 
sperme. La paroi vaginale est constitute de I'interieur vers I'exterieur par : 

• la muqueuse : elle est constitute par un tpithtlium de revetement 
pavimenteux stratifit, non ktratinist. II est sensible aux variations des 
taux hormonaux ovariens (oestrogene + progesttrone). II repose sur une 
lame basale qui a son tour, fait jonction avec un tissu conjonctif dense ; et 

• la musculeuse : elle est formte de deux couches de muscles lisses : I'une 
externe tpaisse, et I'autre interne mince. 
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1.6. Organes genitaux externes (Figure 3) 

1. 6. 1. Grandes levres 

Elies constituent deux bourrelets adipeux recouverts depiderme avec, a 
I'exterieur, de longs poils. Les grandes levres sont riches en glandes sudoripares 
et sebacees. 

1. 6. 2. Petites levres 

Elies sont representees par deux replis cutanes et revetues par un epithelium de 
revetement. 

1. 6. 3. Clitoris 

C'est une formation erectile, analogue au penis de I'homme, sauf que sa taille est 
moins importante, et qu'il n'est constitue que de deux corps caverneux. Le 
clitoris est recouvert par le prepuce (capuchon du clitoris). 

1. 6. 4. Hymen 

C'est une membrane conjonctive, recouverte des deux cotes par un epithelium de 
revetement. L'hymen obstrue la partie inferieure de I'orif ice vaginal de la femme 
vierge. L'hymen se dechire le plus souvent au premier rapport sexuel complet et 
entraTne une legere perte sanguine. Dans certains cas l'hymen se dilate mais ne 
se dechire pas ; c'est l'hymen complaisant ou extensible car il possede une 
consistance elastique. Dans certains cas l'hymen peut etre rigide et souvent 
infranchissable rendant la penetration impossible et necessitant une resection 
chirurgicale 

1. 6. 5. Glandes vestibulaires de Bartholin 

Ce sont deux formations glandulaires. Leurs canaux excreteurs s'ouvrent a la 
base des petites levres. Ce mucus facilite la penetration du penis lors des 
relations sexuel les. 
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Figure 3. Organes genitaux externes 
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